Mehran University of Engineering & Technology, Shaheed Zulfiquar Ali Bhutto Campus, Khairpur Mir's 
RESULT OF COMPUTER ALLOWANCE TEST HELD ON 03.05.2018 ___ 


s.# 

I\L 

Name 

OUL/l v/l V.V/H11 C, 

Designation ] 

5PS 

Department 

Ms.Word 

Ms.Excel 

Ms. 

Power 

Point 

Total 

Percentage 

1 

VIr. Touqeer Ali Rind 

Lab Engineer 

17 ! 

Eivil Engineering 
Department 

8 

5 

6 

19 

63% 

2 

VIr. Safdar Ali Qureshi 

Jr. Clerk BPS-11 

"! 

Petroluem & Natural Gas 
Engineering 

8 

7 

4 

19 

63% 

3 

Mr. Mir Ashraf Ali Talpur 

Lab Technicain 

"1 

Civil Engineering 
Department 

8 

3 

6 

17 

57% 

4 

Mr. Riaz Hussain 

Jr. Clerk 

5 ; 

Audit Section/ Finance 

Section 

5 

6 

5 

16 

53% 

5 

Ms. Shadab Soomro 

Lab Engineer 

17 : 

Electronic Engineering 
Department 

6 

8 

2 

16 

53% 

6 

Mr. Mujahid Hussain 

Workshop 

Instructor 

16 

Mechnical Engineering 

Department 

8 

3 

4 

15 

50% 

7 

Mr. Muneer Ahmed Palh 

Clerk 

11 

Examination Department 

7 

2 

6 

15 

50% 

8 

Mr. Abdul Qayoom 

Khaskheli 

Lab Technicain 

11 

Civil Engineering 

Department 

7 

3 

5 

15 

50% 

9 

Mr. Imran Khan 

Jr. Clerk 

5 

Transport Section 

7 

2 

6 

15 

50% 

10 

Mr. Saleem Akhtar Chandio 

Sub Engineer 

11 

Project Director 

8 

7 

0 

15 

50% 

11 

Mr. Asadullah Shaikh 

* Clerk 

5 

Project Director 

7 

8 

0 

15 

50% 

12 

Mr. Irfan Ali Abbasi 

Book Binder 

5 

Library & Online 

Information Center 

7 

2 

6 

15 

50% 

13 

Mr. Zahid Hussain Maitlo 

Jr. Clerk 

5 

Industrial Liaison 

department 

7 

2 

6 

15 

50% 

14 

Mr. Hafeezullah Abbasi 

Jr. Clerk 

5 

Purchase & Store 

Section 

6 

5 

4 

15 

50% 

15 

Mr. Jinsar Ali 

Telephone 

Operator 

5 

ICPC Section 

7 

6 

2 

15 

50% 

16 

Mr. Javed Ali Phulpoto 

Attendant 

2 

Library & Online 

Information Center 

6 

7 

2 

15 

50% 

17 

Mr. Nazir Hussain 

Attendant 

2 

Software Engineering 

Department 

8 

5 

2 

15 

50% 

18 

Mr. Hidayatullah 

Electrician 

5 

Project Director 

6 

3 

6 

15 

50% 

19 

Mr. Hadi Bux Pahore 

Lab Attendant 

2 

Electrical Engineering 

Department 

7 

3 

5 

15 a 

50% 

20 

Mr. Qamber Jamali 

Jr. Clerk 

5 

Sports Section 

7 

3 

2 

12 

40% 

21 

Mr. Sadam Hussain 

Telephone 

Operator 

5 

ICPC Section 

4 

4 

3 

11 

37% 

22 

Mr. Mansoor Ali Soomro 

Attendant 

2 

QEC/1SO Section 

7 

2 

1 

10 

33% 

23 

Mr. Muhammad Aslam 

Attendant 

2 

Establishment Teaching 

5 

3 

2 

10 

33% 

24 

Mr. Farhan Shah 

Jr. Clerk 

5 

BSRS Department 

6 

2 

2 

10 

33% 

25 

Mr. Ali Bux Noonari 

Naib Qasid 

2 

BSRS Department 

6 

2 

2 

10 

33% 

26 

Mr. Arshan Ali 

Attendant 

2 

Accounts Section 

2 

2 

6 

10 

33% 

27 

Mr. Naseer Ahmed Ansari 

Electrician 

5 

Project Director 

4 

4 

0 

8 

27% 

28 

Mr. Asmatullah Soomro 

Helper 

2 

Mechnical Engineering 
Department 

2 

3 

2 

7 

23% 

29 

Mr. Muhammad Faheem 

Attendant 

2 

Library & Online 
Information Center 

5 

0 

0 

5 ' 

17% 

30 

i Mr. Abdul Hussain Baloch 

Assistant 

11 

Hostel-II 

3 

1 

0 

4 

13% 














































































